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The following is the Ea 3 t German 1954 import plan for rubber, petroleum 
products and various chemicals. All amounts are in m e-trie tons unless 


otherwise specified. 


Product 

Total 

Natural rubber 

4,600 

Poro-crepe for shoe 
soles 

400 

Bicycle ti^es (l ,000 each) 5 

Rubber bands 

150 

Conveyor belts (sqm) 

10,000 

Various rubber goods 
(l f 000 rubles) 

400 

Benzol 

22,000 

Toluol 

3,200 

Turbine oil 

70 

Transformer oil 

500 

Horizontal furnace tar 

100 

Mineral coal tar pitch 

3,500 

Bituminous earth 

1,500 

Gils - asphalt 

50 

Crud$ J(g§ithalene 

13,000 

Pure halene 

4,000 

Crude oil 

550,000 

Various products 
(l,000 rubles) 

200 

Bones for glue 

1,000 

Bones 

1 , 000 

WmMSm feMc i/ 0 st 

600 

! S 3 pJirarni shea ) 

50 

Resins (Dammare) 

50 

Aromatic substances for 
cigarettes (l,000 rubles) 600 
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